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Unidades de competencia 


e Unidad l: Unidades de medida, 
material de toma de muestra, 
material de laboratorio clínico. 

e Unidad Il: Instrumentos de 
laboratorio, Balanzas, centrífugas, 
microscopIlos. 


AL COMIENZO DE LA CLASE, SE 
REALIZARÁ UN CONTROL DE ENTRADA 
DE LA CLASE ANTERIOR. 


TIEMPO DE ESPERA DE LLEGADA 10 
MIN MÁXIMO. 


Evaluaciones 


e Prueba teoría 1 :20% 
e Prueba teoría 2 : 20% 50% 
e Control en clases: 10% 


Talleres 

e Trabajo de investigación: 10% 
e Evaluación práctica 1: 20% - 
e Evaluación práctica 2 :20% 


Generalidades en 
Química 


Química es la ciencia 
que estudia la 
naturaleza, 


composición y 
transformación de la 
materia 


Materla 


Materia es todo lo que tiene 
masa y que ocupa un lugar en 
el espacio. 


Composición de la materia 


Átomos: partículas muy pequeñas, la unidad de menor tamaño que constituye la materia, 
compuestos por protones, neutrones y electrones. 


Moléculas: estructuras formadas por la unión de dos o más átomos de un mismo elemento o 
elementos diferentes por medio de un enlace químico. 


Ejemplo: H20= dos átomos de Hidrógeno y un átomo de Oxígeno representan la molécula de 
Agua. 


Hay más de 100 tipos distintos de átomos. 


PARTES DEUN ATOMO —ÁtomosÍ © @ 2 00 009 


Electron» (am) poj 
“á 2 negativa “ Sustancias 
ia og? 
— imples 
Proton ==> (+) oat Compuestos 
positiva jA 
Mge 
a Neutrón———— Y) pu i , 
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neutra é 9 Moléculas 
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Sencillas Compuestas 


Averiguar nombre de: 


K: 

CI: CO2: 
O: HCO, 
C HCI: 
H: H250 
Fe: 


Magnitud y medida 


e La magnitud es aquella propiedad de 
la materia que puede ser medida y 
que se le puede asignar una unidad. 


e LONGITUD 
e MASA 
e TIEMPO 


SON MAGNITUDES 
FÍSICAS, al igual que las 
magnitudes derivadas de 
ellas como la superficie, el 
volumen y la densidad. 


e La unidad es una cantidad 
perfectamente definida que se toma 
para compararla con otras cantidades 
de la misma magnitud. 


Debe cumplir las siguientes condiciones: 
e Ser constante e inalterable. 


e Sencilla, práctica y fácil de reproducir 
en todo momento. 


e Ser universal, es decir, que se utilice la 
misma unidad en todos los países. 


Magnitudes fundamentales. 
Magnitud Unidad [Simbolo 


Longitud metro m 
Masa kilógramo kg 
Tiempo segundo S 
Cantidad de sustancia mol mol 
Intensidad de amperio A 
corriente 

Temperatura Celsius E 


Intensidad luminosa candela cd 


Magnitudes derivadas de las 
fundamentales. 


LI UNIDADES DE MEDIDA vo 


Las unidades de medida se sub dividen 
en 5 grupos, 
estos son los siguientes. 


Unidades 
de Medida 
1.- De 2.-De 3.- De 4. -De 5.- De 
Longitud Superficie Volumen Masa 


- Kilómetros -Metros «Litros (Lt) -Toneladas «Horas (Hrs.) 
(Km.) cuadrados «Centímetros |. Kilogramos | -Minutos ( “) 


- Metros (M.) | (M2) cúbicos (Kg) «Segundos 
«Centímetros |(Cm3) - Gramos vi ) 
«Centímetros. | cuadrados (Gr) ( 


(Cm), M° Angeld (Cm2) 


Multiplos y submultiplos de las 
¿Unidades de m de medida. 


PREFIJO [SIGNIFICADO | = VALORO | [ABREVIATURA RA 


pern as 1000000000000000000 isms | — 
Te Peta (1000000000000000 
Tera | — 1000000000000 
| Giga | 1000000000 
Mega 10* [1000000 
Kilo 107 l1000 
Hecto 10“ |100 
Deca ini = 
104 z 
centi io? 0.01 


mili 107? lo.oo1 


"Ik: 


al, 


icro | 105 0.000001 Más 
nano HA OOOO utilizados 
pico 1072 [0.000000000001 en el | 
femto 10-15 0.000000000000001 laboratorio. 


| a o | io 0.0000000000 00000001 | 


MASA 


Es una propiedad general de la materia, que se define 
como la cantidad de materia que posee un cuerpo. 


Unidad de medida: kg 


Se mide con balanza 


PESO 


El peso es la fuerza con que la tierra atrae a 
un cuerpo hacia su centro. 


Su unidad de medida es el Newton 


Gravedad = 10 m/s? 
A PESO de toda 


persona u objeto 
es afectado por 
la gravedad 
er À 
pon 


Pe 
PESO = Masa x Gravedad 


4 } PESO = 75 x 10 


PESO = 750N 


Masa = 75 Kg. 


Volumen 


Se define como el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. 


LA Ei Tu | 
del 
agea 


Determinación del volumen de sólidos irregulares. 


DENSIDAD 


La densidad relaciona la masa de la sustancia con el volumen que 
ocupa. 


D= MASA/VOLUMEN (kg/m?) 


DENSIDAD: Es la masa de un cuerpo por uni- 
dad de volumen 


daŭ „3 
e SI] Sedividela 
l Se calcula - Se calcula masa entre el 
volumen 


la masa el volumen 


e https://www.youtube.com/watch?v=- 
SrwLzrGYLO 


Litro (L) Mililitro (mL) Microlitro (uL) 


1 1000 1000000 
0.1 100 100000 
0.01 10 10000 
0.001 1 1000 
0.0001 0,1 100 
0.00001 0.01 10 


e 1 litro equivale a: 1000 ml 
e 1 ml equivale a: 1000 ul 


e 500 pl: ml 0,1 L: ml 
e 0,2 ml: ul 100 ml: L 
e 980 pl: ml 05ml: H 
e 500 ml: ul 2oml: — ul 


e 2ml: ul 0,6 L: ml 


